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REV 
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CHANGE 
CODE 
EFFECTIVITY 
REVISED BY 


- 
PR1 
INITIAL PROTOTYPE RELEASE 
08-17-20 
T. CROSS 
- 
- 
K. TAILOR 


ALL 
SHEET 1 
SHEET 2 
SHEET 3 


PR2 
MOVED BOM TO SHEET 2 AND SHEET 3 
REMOVED EFFECTIVITY TABLE 
REVISED BOM 
REVISED BOM 
11-02-21 
J. GARDINER 
MDI 
NEXT 
ORDER 
K. TAILOR 
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PR2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
MS28775-008 
O-RING 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
601.3374 
O-RING 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
M83461/2-908 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
MS28775-019 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
MS28775-011 
O-RING 


1 
10 
MS28775-022 
O-RING 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
M83461/2-910 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
M83461/2-906 
O-RING 


2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
M83461/2-905 
O-RING 


4 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
M83461/2-904 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
M83461/2-902 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
NAS1611-006A 
O-RING 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
600.0266 
FUSIBLE PLUG 


1 
2 
600.0249 
SAFETY DISC 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
600.0248 
SAFETY DISC 


X 
654.6814 
650.5322 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6813 
650.5321 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6812 
650.5320 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6811 
650.5319 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6810 
650.5318 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6809 
650.5317 VALVE OVH KIT (REVISION K OR LATER) 


X 
654.6808 
650.5315/.5316 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6807 
650.5313/.5314 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6806 
650.5309/.5312 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6805 
650.5308/.5311 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6804 
650.5307/.5310 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6803 
650.5303/.5306 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6802 
650.5302/.5305 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 


X 
654.6801 
650.5301/.5304 VALVE OVH KIT 
(REVISION K OR LATER) 
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PR2 
1 
1 
41 
654.6517 
FLARELESS DIFFUSER CAP -10 


1 
1 
40 
654.6516 
FLARELESS DIFFUSER CAP -8 


1 
1 
1 
39 
654.6513 
DIFFUSER CAP -10 


1 
1 
38 
654.6512 
DIFFUSER CAP -8 


2 
1 
1 
1 
37 
654.6511 
DIFFUSER CAP -6 


1 
1 
1 
1 
36 
654.6510 
DIFFUSER CAP -4 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
601.4393 
DUST CAP 


2 
34 
M83461/2-916 
O-RING 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
33 
NAS1352C06-10 
SOCKET HEAD CAP SCREW 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
32 
NAS1352C06-6 
SOCKET HEAD CAP SCREW 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
NAS1149C0663R 
WASHER 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
MS35275-211 
SCREW 


1 
1 
1 
1 
1 
29 
MS21043-6 
LOCKNUT 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
28 
MS19060-1009 
TRIGGER BALL 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
MS16624-4037 
SNAP RING 


1 
1 
1 
1 
1 
26 
MS15795-814 
WASHER 


12 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
AN565FC6H2 
OVAL POINT SET SCREW 


1 
24 
651.5610 
THERMAL PLUG ADAPTER 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
650.9511 
MAIN SEAL POPPET 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
650.7201 
BAYONET ASSEMBLY 


2 
2 
2 
2 
2 
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2 
2 
2 
21 
650.7011 
PUNCTURE DISC 


2 
2 
650.7010 
PUNCTURE DISC 
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1 
1 
19 
MS28775-025 
O-RING 


2 
2 
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2 
2 
2 
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2 
2 
2 
2 
18 
MS28774-012 
BACKUP RING 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
601.3380 
BAYONET SPRING 
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MS28775-012 
O-RING 
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